زوجات الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم 


,١‏ خديجة بنت خوبلد 


تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو في خمس وعشرين من 
عمره» وهي في الاربعين» وهي اولى زوجات الرسول» ولم يتزوج 
عليها غير ها في حياتها. 


ٺ-» وهي أؤل امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه 
فاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا 
وقد بعث الله سبحانه إليها السلام مع 


جبریل عليه اتلام فب کک مو ر 

هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه 
/زوجات-الرسول https://www.withprop a‏ 
اا 
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